TIPOS DE TEJIDO 


Los tejidos del cuerpo humano son elementos que comprenden 
agrupaciones de células, muy organizadas, para cumplir con una labor 
específica y trabajar como una unidad 


Tejido epitelial 


1. compuesto por células que se encuentran en las superficies del organismo, tanto internas 
como externas. Su función principal es proteger y revestir los órganos, así como participar en 
la absorción de nutrientes y la secreción de sustancias. 


Características 


Células cercanas entre sí: Las células del tejido epitelial están muy unidas, formando 
una capa continua que proporciona protección. 


Superficie apical y basal: El tejido epitelial tiene una superficie apical, que se 
encuentra en contacto con el exterior o con una cavidad interna, y una superficie basal, 
que se adhiere a una membrana basal. 


Carece de vasos sanguíneos: El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos propios, por 
lo que depende de la difusión de sustancias desde tejidos adyacentes. 


el tejido epitelial se encuentra en la piel, en las mucosas y en el revestimiento de los órganos 
internos, como el intestino y los pulmones. 


2. Las células mueren frecuentemente. sus células tienen un tiempo de vida medio 
bastante limitado. En promedio pueden vivir de 2 a 3 días 


Función. protección del organismo. Actúa como una barrera protectora que impide la 
entrada de sustancias y patógenos potenciales no deseados. También exhibe funciones 
secretoras. Por esta razón, las células se encuentran muy juntas y compactas 


Clasificación. El número de capas que forman el epitelio nos permite establecer una 
clasificación en dos tejidos epiteliales principales: Epitelio simple: formado única capa de 
células, Estratificado: varis capas 

Tipos - escamoso, cúbico, cilíndrico, simple, estratificado, pseudoestratificado, 
especializado 


